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IHC / CASE 



CI 



MAPAR REF/MCS10060 








MAPAR REF/MCS10056 


BD154 

238, 364, 384 , 414, 424, 434 ,444, 2424, 2444 

1963^ 2520 cm 3 2V 26 kW (36 PS) 


® 


tip 




D 155,0 206,D 310,UD 155,110 206,UD 310238, 258, 3210 

3230, 353, 383 , 385, 395, 423, 433, 440, 453, 483, 533, 540, 554, 584 
585, 595, 624, 644 , 645, 654, 733 , 740, 946, 955 

1966^ 2533 cm 3 2V 26-33 kW (35-45 PS) 

1965^ 3382 cm 3 2V 40-50 kW (54-68 PS 

1965^ 5070 cm 3 2V 62-79 kW (84-107 PS) 

1966^06.1990 2533 cm 3 2V 26-33 kW (35-45 PS) 

1965^ 3382 cm 3 2V 58 kW (79 PS) m 

1965^ 5070 cm 3 2V 90 kW (123 PS) 






OEM REF/3044486R3-3044487R3-3044478R94-3044479R94 
3044480R94 

KS REF/91 415 600 
MAHLEREF/089 30 00 


OEM REF/055019R2- 3218758R95 

KS REF/92 951 600 
MAHLEREF/089 59 00 



88,90 




& 



0mm 



98,42 




28,77 




36,82 



KH 50,90 
GL 99,00 



URK 



KH 



^ 



GL 



VtH 



MT 



■ BU 



KH 67,00 
MT -19,90 
M0 55,00 
GL 102,00 



1 R 2,385 CR 






1R 3,16 CR 


2 R 2,385 
2 S 4,747 


Of 




1 M 2,39 
1 DSF 4,75 




mm 







MAPAR REF/MCS30009 KS REF/88 492 110 
OEM REF/3044481R3 



A=93,69 
0=101,50 
L=185,70 
H=5,77 

1R 92x5,25 



1 



-A-H 

-4- 



m 



C-n 



Ul 



MAPAR REF/MCS30010 KS REF/88 892 150 
OEM REF/3139587R3 



A=110,75 

0=119,00 
L= 201,10 
H+F=7,72+l,l 

1FP 109,16x5 
1FP 109,16x4,75 



c - 



yji 



Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 



IHC / CASE 



CI 



MAPAR REF/MCS10065 








MAPAR REF/MCS10033 


D 155,D 206,D 310,UD 155,UD 206,UD 310 

238, 258, 3210 , 3230, 353, 383 , 385, 395, 423 ,433, 440, 453 ,483 
533,540 ,554, 584, 585 ,595, 624, 644 ,645, 654, 733 ,740, 946,955 

1966^ 2533 cm 3 2V 26-33 KW (35-45 PS) 

1965^ 3382 cm 3 2V 40-50 kW (54-68 PS 

1965^ 5070 cm 3 2V 62-79 kW (84-107 PS) 

1966^06.1990 2533 cm 3 2V 26-33 kW (35-45 PS) 

1965^ 3382 cm 3 2V 58 kW (79 PS) 4g| 

1965^ 5070 cm 3 2V 90 kW (123 PS) W 




* 
W? 




D 179 ,D 239 ,D 358 ,DD 179 ,DD 239 ,UD 179 ,UD 358 

1046, 1055, 1056,248, 3220, 3230 ,4210, 484, 485 ,495, 523, 553 ,633 
640, 684 ,724, 743, 744 ,745, 824, 833 ,840, 933, 940 ,955, 956 

1965^ 2933 cm 3 2V 36-38 kW (49-52 PS) 

1965^ 3910 cm 3 2V 45-67 kW (62-91 PS) 

01.1964 5870 cm 3 2V 72-104 kW (98-142 PS) 

1965^ 2933 cm 3 2V 50 kW (68 PS) 4fe 

1965^ 5866 cm 3 2V 104 kW (141 PS) W 








OEM REF/3139586R95-3139589R95 
KS REF/90 769 600 


OEM REF/3055329R92-3055335R93-3144450R92-3144257R95 
3218759R91 

KS REF/92 952 600 




98,42 



98,42 



s 



36,82 




36,82 



KH 67,00 
MT -19,90 


KH 

< 


SB 

-0 


GL 

J 


KH 67,00 
MT -24,00 


M0 55,00 




M0 


M0 56,00 


GL 107,00 




3U 


GL 102,00 


RTK 


MTpr| 





1T15 3,16CR G6 








1R 3,16 CR 


1M 2,385CR 




o 
o, 




1 M 2,39 


1 DSF 4,75 CR 






1 DSF 4,75 




mm 





MAPAR REF/MCS30010 
OEM REF/3055020R 

A=110,75 


KS 

1 


REF/, 


38 892 150 
*- 


r— C— It 


MAPAR REF/MCS30007 KS REF/88 8 
OEM REF/3139587R3 


S91 150 


T /* — 


1 






i 


J 


A=110,75 
C=119,00 
L= 216,10 
H+F=7,7+l,l 

IFP 109,16x5 


- c y 


y 








x 




C=119,00 
L=201,10 




r 


E 

It 






H+F=7,72+l,l 

IFP 109,16x5 
IFP 109,16x4,75 












i 
i 


EJ- 




-A - 










IFP 109,16x4,75 



Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 



IHC / CASE 



CI 



MAPAR REF/MCS10032 








MAPAR REF/MCS10068 




D 179 ,D 239 ,D 358 ,DD 179 ,DD 239 ,UD 179 ,UD 358 

1046, 1055, 1056,248, 3220, 3230 ,4210, 484, 485 ,495, 523, 553 ,633 
640, 684 ,724, 743, 744 ,745, 824, 833 ,840, 933, 940 ,955, 956 

1965^ 2933 cm 3 2V 36-38 KW (49-52 PS) 

1965^ 3910 cm 3 2V 45-67 KW (62-91 PS) 

01.1964 5870 cm 3 2V 72-104 KW (98-142 PS) 

1965^ 2933 cm 3 2V 50 KW (68 PS) 4g| 

1965^ 5866 cm 3 2V 104 KW (141 PS) W 




'§ 




DT239,DT358 

856 XL ,D 1246 1A ,1255 1XL ,953 ,520 B , Excavator 640 

09.1973^ 3910 cm 3 2V 60-62 KW (82-85 PS) 
01.1968-> 5866 cm 3 2V 77-100 KW (105-136 PS) 


z 








OEM REF/3136593R1-3139591R96-3144663R92 

KS REF/90 730 600 
MAHLEREF/089 65 00 


OEM REF/3144516R95 

KS REF/92 982 600 
MAHLEREF/089 56 93 



98,42 





0mm 



98,42 




36,82 




38,82 



KH 67,00 
MT -24,00 
M0 56,00 
GL 107,00 
RTK 



KH 



^ 



GL 



VtH 



MT 



%. BU 



KH 66,90 
MT -23,90 
M0 56,00 
GL 106,90 
RTK 



1115 3,16 CR G6 






1T15 3,16 CR 
1 M 2,385 CR 
1 DSF 4,75 CR 


G6 


1 M 2,385 CR 
1DSF4,75 CR 


Ot 








mm 







MAPAR REF/MCS30007 \ 
OEM REF/3139587R3 


(S REF/88 8 


91150 


r— C— It 




MAPAR REF/MCS30007 KS REF/88 89 
OEM REF/3139587R3 


1150 




-5^r 


1 


M 


^ 


i 

X 


j 


A=110,75 
C=119,00 
L= 216,10 
H+F=7,7+l,l 


^c^r 


A=110,75 
C=119,00 
L= 216,10 






j 






x 


j 


H+F=7,7+l,l 






, 










r 


IFP 109,16x5 
IFP 109,16x4,75 


L-J 


* - 






IFP 109,16x5 
IFP 109,16x4,75 


- j 


< - 







Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 



IHC / CASE 



CI 



MAPAR REF/MCS10308 










MAPAR REF/MCS10065 




DT 239 ,DT 358 

856 XL ,D 1246 1A ,1255 1XL ,953 ,520 B , Excavator 640 


$ 




$ 




D246 

824,844,784,785,4220 

1974^ 4037 cm 3 2V 54-60 kW (73-82 PS) 


$ 








OEM REF/3228521R1 

KS REF/91816 600 
MAHLEREF/089 54 00 


OEM REF/3218668R94-3144537R1 

KS REF/92 983 600 
MAHLEREF/089 70 00 



98,42 





0mm 



100,00 




38,82 




36,82 



KH 66,90 




KH 67,00 


MT -21,40 


i 

KH 


-0 


GL 


MT -22,30 


M0 56,00 


VT 


M0 


i 


M0 56,00 


GL 106,90 
RTK 


^ i 
MT J dT| BU 


GL 107,00 



1115 3,16 CR 






1 R 3,16 CR 


1 M 2,385CR 
1 DSF 4,75 CR 


Of 




1 M 2,385 
1 DSF 4,747 




mm 







MAPAR REF/MCS30007 KS REF/88 891 150 
OEM REF/3139587R3 



A=110,75 
C=119,00 
L= 216,10 
H+F=7,7+l,l 


^ 






1FP 109,16x5 
1FP 109,16x4,75 


-^ j 


\ - 





^ 



UA 



MAPAR REF/MCS30004 KS REF/89 018 150 
OEM REF/3144682R3 



A=110,75 
C=119,00 
L= 216,10 
H+F=7,72+l,l 

1FP 109,16x5 
1FP 109,16x4,75 



r^C^T 



U- A J 



Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 



IHC / CASE 



CI 



MAPAR REF/MCS10307 










MAPAR REF/MCS10022 




DT 402 

1455 Jumbo 650 ,HD b3994 ,Payloader 530 ^Combine 953 
650 

1978^ 6587 cm 3 2V 107-120 kW (145-163 PS) 


, Excavator 




d» 




D268 

270, 844, 845, TD 8 C, Utility / Row Crop 884, Pay Loader 510 

1974^ 4386 cm 3 2V 56-60 kW (77-82 PS) 
1973^ 6587 cm 3 2V 84 kW (114 PS) 


z 








OEM REF/3218915R93 
KS REF/94 683 600 


OEM REF/3218461R95 
KS REF/93 253 600 



100,00 



u~m 








0mm 



100.00 




38,82 




36,82 



KH 66,90 




KH 67,00 


MT -24,00 


KH 


■■ 


GL 


MT -24,00 








[ 




M0 56,00 




M0 


j 


M0 59,00 


GL 106,90 


i 1 

MT 




3U 


GL 107,00 


RTK 




RTK 



2T15 3,16 CR G6 






1T15 3,16 CR 


G6 




/"-N 






1 DSF 4,747CR 


o 




1 M 2,385CR 
1DSF 4,747CR 






mm 







MAPAR REF/MCS30007 KS REF/88 891 150 
OEM REF/3139587R3 



A=110,75 
C=119,00 
L= 216,10 
H+F=7,7+l,l 

1FP 109,16x5 
1FP 109,16x4,75 



rt 



'- A - 1 



m 



C-n 



Ul 



MAPAR REF/MCS30007 KS REF/88 891 150 
OEM REF/3139587R3 



A=110,75 
C=119,00 
L= 216,10 
H+F=7,7+l,l 

1FP 109,16x5 
1FP 109,16x4,75 



r— C— -T 



■-r- A ^ 



Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 



IHC / CASE 



CI 



MAPAR REF/MCS100306 










MAPAR REF/ 




BDT 6U WTB D6 4cyl. 


f 




tip 




$ 








OEM REF/700784R93 
KS REF/90 771600 





101,600 





£ 



0mm 



33,89 




KH 79,50 






MT -09,00 


KH 


FN 
-0 


GL 




M0 60,00 


VT 


M0 






GL 135,00 


MT J dT| BU 





3 2,385 

2 4,747 




nft 



HA 



Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 



IHC/CASE 



C2 



MAPAR REF/MCS10058AS 



MAPAR REF/MCS10059AS 



276,354,6250,6275^0276 



OEM REF/751604R92 




374, 384, 444, 6414, 6D3434, 6D434 



OEM REF/3044479R94 



MAPAR REF/MCS10062AS 



MAPAR REF/MCS10063AS 



238, 258, 3210, 3230, 353, 383, 385, 395,423, 433, 440, 453, 533 
540, 584,585,595, 624, 644, 654, 733, 740 



OEM REF/3144446R91,3218758R95 




1046, 1055, 248, 3230, 484, 485, 495, 523,553, 633, 640, 684, 724 
744, 824,955 



OEM REF/3218759R95 



MAPAR REF/MCS10064AS 



MAPAR REF/MCS10065AS 



1046, 1055, 1056, 2400, 2500, 268,4210, 454,574, 674, 684,685 ,695 
743, 744, 745,833, 840, 85 , 940, 946, 956 



OEM REF/3139591R96,31399591R96 




474, 946, 955 




OEM REF/3139586R95,3139591R95 



Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 



IHC / CASE 



C2 



MAPAR REF/MCS10065AS 



MAPAR REF/MCS10067AS 



4220, 784, 785, 795, 844 



OEM REF/3218668R94 




288, 4230, 844S, 844XL, 845, 884,885, 895 




OEM REF/3218461R95, 3218667R92 



10 



Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 



GASKET 







11 



GASKETS 



C3 



Engine- D155-D- 179 



Tractor Make/ Mo del 

238, 2400, 248, 3210, 3220, 353,383, 385,395, 423, 433, 440, 453, 454, 484 

485,495, 523, 540, 553, 633, 640 



Manufacturer Part No:316798R99 - 3136698R98 - 3136798R93 
31366802R98 -3136803R97- 3328361R1 



MAPAR REF:MCS40110 





00£> 



oooo 



CXE 3136798R98 LKC CASE D-155/ D-179 HEAD SET GASKET 



Engine - D206 , D239 , D246 , D268 , DT239 



Tractor Make/Model 

624 , 474 , 584 , 674 , 684 , 685 , 585 , 644 , 833 , 743,745 , 884 

885 ,844s , 4230 , 856 , 995 , 4240 , 288 , 40E ,40,20B , 20D,20E 




Manufacturer Part No: 1967014C1 - 3136799R99 -3136800R98 
3228362R1 - 1967011C1 



MAPAR REF:MCS40111 



OO 

o o 



00 




> 



O.E 3136799R99 654 I.H.C. CASE (D-206) HEAD SET GASKET 



Engine - D206 , D239 , D246 , D268 , DT239 



Tractor Make/Model 

1046, 1055, 1056, 1246, 1255,1455, 946, 955,956 



Manufacturer Part No:3136801R99 - 3136801R98 - 3228019R1 
1967013C1 - 1967011C1 



MAPAR REF:MCS40108 




o r 

ooosoow 
o 




O.E 3136801 R98 1800 l.H.C CASE (D-310 ) HEAD SET GASKET 



12 



Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 



GASKETS 



C3 



Engine- D144- D- 154 



Tractor Make/ Mo del 

2276, 276, 3434, 354, 374, 384, 434, 444,B250, B275, B414 



Manufacturer Part No: 706105R93 - 703883R7 - 3041249R92 



MAPAR REF:MCS40109 




O.E 706105R93 444 LKC CASE (BD 144) HEAD SET GASKET 



Engine - D206 , D239 , D246 , D258 



Tractor Make/Model 

258, 268, 288, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240,474, 574, 584, 585 
585 XL, 595, 595 XL, 624,644, 654, 674, 684, 685, 685 XL, 695,695 XL 
724, 733, 740, 743, 743 XL, 744, 745, 745 XL,784, 785, 785 XL, 795 
824, 833, 840, 844,844 S, 844 XL, 845, 845 XL, 85 Hydro, 856, 856 XL 
884,885, 885 XL, 895, 895 XL, 940, 995 XL 

Manufacturer Part No:1967011Cl - 3136813R99 



MAPAR REF:MCS40107 




0,E 3136S13R99 LH.C. CASE 654 (D-206) BOTTOM SET GASKET 



13 



Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 




Techn real Terms of the Valve 



Total valve seat face thickn ess 
Height of valve seat 
Height of valve seat face 
Vak/e seat ste Lilting 

Throat 




Total length -L 



Valve stem diameter - d Valve stem 



Cotter 



Grinding Length 



Hardened valve stem Face 



Valve seat angle -a 



Head surface 



14 



VALVE 



1 



i 









. K 



IN -EX 



flp= av *- B 



OEM REF 



MAPAR REF 





INLET 


50,80 x 10,20 x 163,30 






A58626 


MCS40960 


EXHAUST 


44,50 x 10,20 x 163,30 






A58627 


MCS40961 


INLET 


36,00 x 8,70 x 147,70 




14,30 x 8,7 x 82,6 


713384R2 


HiuL 


CS40962 


EXHAUST 


32,00 x 8,70 x 147,70 


-45°- 


14,30 x 8,7 x 82,6 


713385R2 


MCS40963 


INLET 


36,00x8,70x152,10 


-45°- 


14,30 x 8,7 x 82,6 


717374R1 


MCS40964 


EXHAUST 


32,00x8,70x152,10 


-45°- 


14,30 x 8,7 x 82,6 


717375R1 


MCS40965 


INLET 


37,30 x 8,70 x 147,70 






3040361R1 




EXHAUST 


29,60 x 8,70 x 147,70 






30403826R 


MCS40966 


INLET 


42,90 x 10,00 xl46,00 




16,00 x 10 x 79,0 


3055055R2 




EXHAUST 


40,90 x 10,00x146,00 


-45°- 


16,00 x 10 x 79,0 


3055056R2 


MCS40130 


INLET 


44,20 x 9,50 x 122,80 


-45°- 


15,90x9,515x57,94 


795730R1 


MCS40967 


EXHAUST 


36,60x9,50x123,20 


-45°- 


15,90x9,53x61,10 


795729R1 


MCS40968 


INLET 


50,10x9,46x147,00 






675406C2 




CS40969 


EXHAUST 


40,60 x 9,46 x 147,00 






676865C2 


MCS40970 


INLET 


45,40 x 9,50 x 124,60 






387097C1 


IjW&M 


EXHAUST 


45,40 x 9,57 x 124,60 






387101C1 


MCS40972 


INLET 


45,40 x 9,57 x 124,60 






387098C1 




CS40973 


EXHAUST 


45,40 x 9,90 x 124,60 






387099C1 


MCS40974 


INLET 


45,40 x 10,25 x 124,60 






387100C1 




CS40975 


EXHAUST 


35,60x9,57x124,30 






387102C1 


MCS40976 


INLET 


35,60 x 9,90 x 124,30 






387103C1 





EXHAUST 



35,60x10,25x124,30 



387104C1 



MCS40978 



Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 



15 



CRANKSHAFT 




16 



CRANKSHAFT 



C5 



IHC/CASE D 206 554/584/624/654 



3>Z 



OEM REF / 1329136C1-3132968R92 



4CYL 



XE 



MAPAR REF /CCS40063 




IHC/CASE D 239 554/684/724/744/784 



1Z 



OEM REF / 182752R2-2744406R1-3144626R92 

<> 



4CYL 



3J. 



MAPAR REF /CCS40004 



&0* 




IHC/CASE D 154 444 ENGINE 




IHC/CASE D 268 288,844S,844XL,845,845XL,884,885,885XL,895,895XL 


<> 


X> 


OEM REF/3110995R91 


OEM REF / 3228376R91-218528R2-218528R3 


<> 




<> 


4CYL 




4CYL 


<> 


<> 


MAPAR REF /CCS40061 


MAPAR REF /CCS40009 




Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 



17 



CRANKSHAFT 



C5 



IHC/CASE D 207 ENGINE NON TURBO 



1Z 



OEM REF A144011-976321 

\? 



4CYL 



3^ 



MAPAR REF /CCS40113 



IHC/CASE D 155 423,433,440,453,533,540 



1Z 



OEM REF 3059509R1 

\? 



3CYL 



sz 



MAPAR REF /CCS40979 



IHC/CASE D 188 ENGINE SPLINED 



^Z 



OEM REF A151015-976321-A39151 y G-11740-G-11741 



4CYL 



3Ji 



MAPAR REF /CCS40980 



IHC/CASE D 188 ENGINE BUSHING 



^Z 



OEM REF A39150-A39151,G-1174G-G-11741 



4CYL 



1Z 



MAPAR REF /CCS40980 



IHC/CASE D 358 ENGINE 



3j: 



OEM REF 3136036R95-3059514R1 



6CYL 



XE 



MAPAR REF /CCS40981 




18 



Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 





^ 




19 



OIL PUMP 



C6 



Tractor Make/Model 

238, 248, 3210, 3220, 353, 383, 385, 395 

395 XL, 423, 433, 440, 453, 454, 484, 485 

485 XL, 495, 495, XL, 523, 533, 540, 553, 633,640 



Manufacturer Part No:3136429R5,3136429R95 



MAPAR REF :MCS40078 




Tractor Make/Model 

1046, 1055, 1055 XL, 1056, 946, 955, 955 XL, 956,956 XL 



Manufacturer Part No:3136433R95 



MAPAR REF :MCS40081 




Tractor Make/Model 

258, 268, 288, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240,474, 574, 584 
585, 585 XL, 595, 595 XL, 624,644, 654, 674, 684, 685, 685 XL 
695, 695 XL,724, 733, 740, 743, 743 XL, 744, 745, 745 XL,784 
785, 785 XL, 795, 824, 833, 840, 844,844 XL, 845, 845 XL, 85 
Hydro, 884, 885, 885 XL, 895,895 XL, 940, 995 XL 

Manufacturer Part No:3136430R95 



MAPAR REF :MCS40079 




Tractor Make/Model 
856,1246,1255,1455 (6 CYL TURBO) 



Manufacturer Part No:3136432R95 



MAPAR REF :MCS40982 




20 



Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 






21 



FUELFUMP 



C7 



HYDROVANE COMPRESSOR 85 CFM PERKINS D 3.152 

Tractor Make/ Mo del 

CS48, CS52, CS58, CS63 CX50,CX60 



Manufacturer Part No 
2641712, 2641808, ULPK0004 





MAPAR REF/MCS40069 



Tractor Make/Model 
CX 100, CX 70, CX 80, CX 90, MX 100 C, MX 80 C, MX 90 C 



Manufacturer Part No 
295976A1, 427309A1 



MAPAR REF/MCS40074 



Tractor Make/Model 

5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 5230, 5240, 5250 

580 K, 580 L, 580 SE, 580 SK, 580 SL, 590 SL, 680 L 



Manufacturer Part No 
J904374, J928143 





MAPAR REF/MCS40075 



Tractor Make/Model 
580 F, 580 G 



Manufacturer Part No 
K311939 



MAPAR REF/MCS40073 
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Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 



FUELFUMP 



C7 



Tractor Make/ Mo del 

354, 374, 384, 444, B250, B275, B414, BD276,BD3434, BD434 



Manufacturer Part No 
708294R93,1808/5,25061504,25066375,461-114,7950454,FP114,SP037 




MAPAR REF/MCS40071 







Tractor Make/Model 
2500, 454, 574,674, 743, 745, 844, 845,1055, 1056, 1255, 1455, 2400,856XL, 955, 956 



Manufacturer Part No 
3055375R93, 3132697R92 



MAPAR REF/MCS40072 



Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 
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24 



WATER PUMP 



C8 



Water Pump Assembly (With Pulley) (98mm Impeller) 

Tractor Make/ Mo del 

238, 248, 258, 268, 3210, 3220, 3230, 385,395, 395 XL, 4210, 4220, 454, 474, 484, 485 
485 XL, 495, 495 XL, 574, 584, 585, 585 XL, 595,595 XL, 674, 684, 685, 685 XL, 695, 695 XL 
784,785, 785 XL, 795 



Manufacturer Part No:3136053R91, 3136053R92 



Shipping Weight: 4.45kg 



MAPAR REF:MCS40092 




Water Pump Assembly (With Pulley) (112mm Impeller with Air Conditioning) 

Tractor Make/Model 

1056 XL, 1255 XL, 1455 XL, 956 XL,D358 



Shipping Weight: 6kg 



Manufacturer Part No:3144661R93 



MAPAR REF:MCS40100 




Tractor Make/Model 
5000 4CYL D239,1230D 



Manufacturer Part No:3132738R92 



MAPAR REF:MCS40983 




Water Pump Assembly (c/w With 12mm Groove Pulley) (Dynamo) 



Tractor Make/Model 

354, 374, 384, 444, B250, B275, BD276, BD414,BD434,BD 154,414,434 



Shipping Weight: 6kg 



Manufacturer Part No:3065132R92, 3119778R92, 703820R95 




MAPAR REF:MCS40101 



25 



Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 



WATER PUMP 



C8 



Water Pump Assembly (With Pulley) (98mm Impeller) 

Tractor Make/Model :353, 383, 423, 433, 440, 453, 523, 533,540, 553, 554, 624, 633, 640, 644, 645,654, 724, 733, 740 



Manufacturer Part No:3136217R92 



MAPAR REF:MCS40091 




Flange - Water pump Pulley 

Tractor Make/Model :354, 374, 384, 444, B250, B275, B414, BD276,BD3434, BD434 



Manufacturer Part No:703825Rll, 703826R11 



MAPAR REF:MCS40091 
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Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 
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HYDRAULIC PUMP 



C9 



CASE /DAVID BROWN 




OEM REF 



K307945-K944907-K200916-K307058 



MAPAR REF 



CDB90127 



1210-1212-1390-1394-1410-1412-1490 
1494-M1394 



CASE / DAVID BROWN 




OEM REF 



K919048 



MAPAR REF 



CDB90128 



1200-1210-1212 and early versions of 
1390-1394-1490-1494 



CASE /DAVID BROWN 




OEM REF 



K949605 



MAPAR REF 



CDB90129 



1390-1394-1410-1412-1490-1494-1594 
1690-1690 Turbo-1694 



CASE/IHC 




OEM REF 



704330R95 



MAPAR REF 



MCS90032 



414-424-434-444-275-B275-2300A 
24242444-374 H500 500 93 combine 



CASE/IHC 




OEM REF 



3072695R91 



MAPAR REF 



MCS90130 



400Series-424-2424-444-2444-276-354 
374-384-414-434-444-2276-3434 Loader 



CASE/IHC 




OEM REF 



308873A1 



MAPAR REF 



MCS90131 



400-3434-3210-684-888-485- 785XL 

885XL-995XL-3220-895XL-1210-1410 

990-1412-1570 
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Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 



HYDRAULIC PUMP 



C9 



CASE/IHC 




OEM REF 



120114-120115-133441C92 



MAPAR REF 



MCS90132 



786-886-986-1086-1486-1586-3088 
3288-3688 



CASE/IHC 




OEM REF 



70933C91-373964 -374438-370897-70193 



MAPAR REF 



MCS90133 



706-966-1066-330-340-504-2504 



CASE/IHC 




OEM REF 



70932 -70195 



MAPAR REF 



MCS90134 



3088-3288-3688 



CASE/IHC 




OEM REF 



70935C91 



MAPAR REF 



MCS90135 



656Series-13013-330-340-504 



CASE / IHC 




OEM REF 



371135 



MAPAR REF 



MCS90136 



656Series-13013-330-340-504 



CASE/IHC 




OEM REF 



70935-371135 



MAPAR REF 



MCS90137 



2504-544-666-686-Hydro 70-80 460-560 

2606-1206-2856-1256-21206-21256 

21446-T340A 
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HYDRAULIC PUMP 



C9 



CASE/IHC 




V* w 



OEM REF 



3145248R91-3142097R91 3057395R91 
3058427R91 



MAPAR REF 



MCS90031 



353-383-423-433-453-523-533-553-624 

633-640-644-654-733-745-833-840-845 

940-844S-745S 



CASE/IHC 



CASE / DRESSER 




OEM REF 



544017R91 



MAPAR REF 



MCS90138 



Cup 184-154-185 




OEM REF 



373966R94 



MAPAR REF 



MCS90139 
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RADIATORS 



CIO 



Tractor Make/Model: 140 



Tractor Make/Model: 3526 



Tractor Make/Model: 460 farmal 560 gas 



MCS40985 



396400R94 



MCS40986 



352628R92 



MCS40987 



370414R92 



: 



fa 







^r 



401 



\ 



1 ,1 L-^P y^ty-g^ L_ r J [ 





Tractor Make/Model:544FARMALLGASSN37237-544 
FARMALL GAS,GEAR DRIVE 686 GAS W/GEAR &HYDRO 
706 IH GAS SN 5274 -7756 GAS(666 HYDRO SN 10552 



Tractor Make/Model: 706 farmalldieselsn 37136 

706 IH DSL SN 5274 



Tractor Make/Model: 706 farmall dieselsn<37236 

706 IH DIESEL SN>5273-706 LP &GAS- 756 LP &GAS 
756 FARMALL GAS 



MCS40988 



65426C1 



MCS40989 



396352R91 



MCS40990 



378713R92 
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RADIATORS 



CIO 



Tractor Make/Model: 7110,7120,7130,7240,7140,7210 

7220,7230 



Tractor Make/Model: 7150,725 



Tractor Make/Model: 806 diesel,lp,gas,826GAS 

856DIESEL,LP,GAS 



MCS40991 



A190663 



MCS40992 



A190807 



MCS40993 



386860R91 



V 



:' \ 




» : 



;20SL W 



726 



% 



I^OIL 




2L 



o 



T 



llil^jy IHHI 



rwr 



Tractor Make/Model: 



Tractor Make/Model: N/A 



Tractor Make/Model: 5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 5230 

5240, 5250 



MCS40994 



104594C2 



MCS40995 



121725C1 



MCS40087 



104753A1-A2 



m 



k 



ji_JJiJJJ_U 
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34 



BRAKE DISC 



Cll 



Tractor Make/Model:AVJ 55, AVJ 60, AVJ 70, JX 55, JX 60, JX 65, JX 70, JX 75,JX 80, JX 85, JX 90, JX 95, VJ 60, VJ 70, VJ 80 
Manufacturer Part No:5123165, 5159830 
MAPAR Part No:MCS90014 



Tractor Make/Model :JX 100 U, JX 1070 U, JX 1080 U, JX 1090 U, JX 1100 U, JX 70 U, JX 80 U, JX 90 U 



Manufacturer Part No:4997208, 5184313 



MAPAR Part No:MCS90015 



Tractor Make/Model:1046, 946 



Manufacturer Part No:3141177R91 



MAPAR Part No:MCS60015 



Tractor Make/Model:743, 743 XL, 744, 745, 745 S, 745 XL, 844, 844 S,844 XL, 845, 845 XL, 856, 856 XL 



Manufacturer Part No:3145546R91, 3145546R92 



MAPAR Part No:MCS90015 



Tractor Make/Model:374, 384, 444, B250, B275, B276, B354, BD414,BD434 



Manufacturer Part No:709640R92 



MAPAR Part No:MCS60016 



Tractor Make/Model:364, 374, 384, 434, 444 



Manufacturer Part No:1002338Cl, 1539025C1, 3048529R91, 3108790R1, 3108790R91 



MAPAR Part No: MCS60009 



Brake Disc - Friction 165x41x4.8mm (22Teeth) 

- i 

- 

C 




Brake Disc - Friction 261x50x10mm (14 Teeth) 

i 




Clutch Plate P.T.O. 11 5/8" x 1 3/16" (16 Splines) 

1 




Brake Disc 



i 




Clutch Plate P.T.O. 9" x 1 3/4" (10 Splines) 

i 




Clutch Plate Main 11" x 1 1/8" (10 Splines) Wide Facing 



1 




Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 
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BRAKE DISC 



Cll 



Tractor Make/Model :574, 674, 684, 685, 685 XL, 784, 884 



Manufacturer Part No:3121507R93, 3121507R94 



MAPAR Part No:MCS60010 



Clutch Plate Main 11" x 1 1/8" (10 Splines) 6 

i 




Clutch Assembly 11" Single 

i 



Tractor Make/Model:238, 364, 374, 384, 434, 444, B414, B434,B444 



Manufacturer Part No:3048528R91-K19968 



MAPAR Part No:MCS60011 




Brake Disc-Intermediate (171. 7x94.3x2. 65mm) 

i 



Tractor Make/Model:VJ 55, AVJ 60, AVJ 70, JX 55, JX 60, JX 65, JX 70, JX 75,JX 80, JX 85, JX 90, JX 95, VJ 60, VJ 70, VJ 80 



Manufacturer Part No:5119327 



MAPAR Part No:MCS90016 




Tractor Make/Model:684, 784, 785, 785 XL, 884, 885, 885 XL 



Manufacturer Part No:3129834Rl, 3129834R2 



MAPAR Part No:MCS60017 



Clutch Plate Main 11" x 1 1/8" (10 Splines) 

i 




Brake Actuator 9" 



Tractor Make/Model:580F, 580G 



Manufacturer Part No:K945753, K963640 



MAPAR Part No:MCS90012 



i 




Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 



36 




37 



FILTERS 



C12 



Filter - Air (Inner) (Dry Type Air Cleaners) 



Filter- Air 



5120, 5130, 5140, 5220, 5230, 5240, MX 100, MX 




100 C,MX 110, MX 80 C, MX 90 C 


^ V 




/ll\ J 




w^ 


Oem REF 


MAPAR REF 


N8153 


MCS40114 




MAPAR REF 
MCS40115 



238, 248, 258, 268, 288, 3210, 3220, 385,395 
395 XL, 440, 484, 485, 485 XL, 495, 495 XL,540 
584, 585, 585 XL, 595, 595 XL, 640, 684,685,685 
XL, 695, 695 XL, 740, 784, 785, 785 XL,795, 795 
XL, 840, 85 Hydro, 885, 885 XL, 895, 895 XL,940 
BD276 



Oem REF 



3125199R2, 384812R93 



Filter- Air (Inner) 



Filter - Air (Inner) (6" Woodgate Type) 



MX 100, MX 100 C, MX 110, MX 120, MX 135 
MX 150, MX 170, MX 80 C,MX 90 C 




Oem REF 
187472A2, 82034608 


MAPAR REF 
MCS40117 





238, 248, 258, 268, 288, 3210, 3220, 385,395 


■~\ 


395 XL, 440, 484, 485, 485 XL, 495, 495 XL,540 


) 


584 585, 585 XL, 595, 595 XL, 640, 684,685, 685 




XL 695, 695 XL, 740, 784, 785, 785 XL,795, 795 XL 


^^^_ "" ' ' 


840, 85 Hydro, 885, 885 XL, 895, 895 XL,940 


%^ 


BD276 


MAPAR REF 


Oem REF 


MCS40119 


3115569R2 



Filter- Air (Inner) 



Filter- Air (Inner) 



MX 100, MX 100 C, MX 110, MX 120, MX 135, MX 
150, MX 170, MX 80 C,MX 90 C 



Oem REF 



187471A1 




^ 



MAPAR REF 
MCS40123 




MAPAR REF 



MXU 115, MXU 125, MXU 135 



Oem REF 



P3150515X 



Filter - Air (Inner) (Dry Type Air Cleaners) 



Filter - Air (Outer) (less Pre-Cleaner) 



433, 440, 533, 540, 633, 640, 733, 740,840, 940 




Oem REF 


MAPAR REF 





> 


1056, 1056 XL, 856, 856 XL 


A 


! 






MAPAR REF 


Oem REF 
3146939R1 



Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 
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FILTERS 



C12 



Filter- Fuel 



Filter -Fuel (Kit) 



1046, 1055, 1055 XL, 1246, 323, 354, 374 

383,384, 385, 423, 433, 444, 453, 454, 474,475 

484, 485, 485 XL, 533, 553, 574, 580 F,580 G, 584 

585, 585 XL, 633, 644, 654, 674,684, 685, 685 XL 

724, 733, 743 XL, 744, 784,785, 785 XL, 824, 833 

84 Hydro, 844, 844 XL, 884,885, 885 XL, 946, 955 

955 XL, B414, 275, BD276,BD414, BD434, CX 50 

CX60 



Oem REF 
K960911 




*\ assart 



MAPAR REF 



MAPAR REF 



5120, 5140, 5150, 5220, 5240, 5250, 7110 

7120,7130, 7140, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250 

9110,9130, 9150, 9210, 9230, 9240 



Oem REF 
A77470 



Filter- Fuel 



Filter-Fuel (Water Trap) 



1046, 1055, 1055 XL, 1056, 1056 XL, 1246, 1255, 1255 
XL,1455, 1455 XL, 1620, 238, 248, 258, 268, 288,3210 
3220, 323, 3230, 353, 383, 385, 210,4220, 423, 4230 

4240, 433, 440, 454, 484,485, 485 XL, 495, 495 XL, 533 
540, 574, 584,585, 585 XL, 595, 595 XL, 633, 640, 644 

684,685, 685 XL, 695, 695 XL, 733, 740, 743, 743 XL,744 

745 S, 745 XL, 784, 785, 785 XL, 795, 795 XL,833, 840 

844, 844 S, 844 XL, 845, 845 XL, 85 Hydro,856, 856 XL 

884, 885, 885 XL, 895, 895 XL, 940,946, 955, 955 XL, 956 

956 XL, 995 XL, BD276, CX 100,CX 70, CX 80, CX 90, MX 
100, MX 100 C, MX 110, MX 80 C, MX 90 C 


i 


Oem REF 

3132428R1, 3132428R2, 3136187R91 

3213793R91, 3213794R91,3218793R91 


MAPAR REF 



i rf 



1 {Mfts 



MAPAR REF 



JX 100 U, JX 60, JX 70, JX 70 U, JX 80, JX 80 U, JX 
90, JX 90 U,JX 95 



Oem REF 



1930581 



Filter- Fuel 



150 Micron Pre-Filter -4.3 



274, 284 




BeS; 




Oem REF 
1058100C1,282203A1 


MAPAR REF 



A 


CS 100, CS 120, CS 130, CS 150, CS 80, CS 90, CVX 
120, CVX 130,CVX 150, CVX 170 






HEMAHAffl 




MAPAR REF 


Oem REF 

162000080845, 162000081002 
P2950591,87802923 



Filter- Hydraulic 



Filter- Hydraulic 



1055, 1055 XL, 433, 440, 533, 540, 633, 640,644 

733, 740, 743, 743 XL, 744, 745 S, 833,840, 844 

844 S, 844 XL, 940, 955, 955 XL 




Oem REF 
3224623R1, 3405722R1 


MAPAR REF 



*9Ute 


MXM 175, MXM 190, MXU 100, MXU 110, MXU 
115, MXU 125, MXU 135 


MAPAR REF 


Oem REF 
87404986 



Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 
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FILTERS 



C12 



Filter- Hydraulic 



Filter- Hydraulic 



MXM 175, MXM 190, MXU 100, MXU 110, MXU 
115, MXU 125, MXU 135 



Oem REF 
47131183 




MAPAR REF 





MXM 120, MXM 130, MXM 135, MXM 140, MXM 


~P502224 


150, MXM 155, MXM 165, MXM 180 






MAPAR REF 


Oem REF 
82005016 



Filter -Oil 



Filter -Oil 



1046, 1055, 1055 XL, 1056, 1056 XL, 1246 

12551255 XL,1455, 1455 XL, 4230, 4240, 856, 856 

XL 885, 885 XL,895, 895 XL, 955 XL, 956, 956 XL 

995 XL 



Oem REF 



1329020C2, 3132737R93 




MAPAR REF 




MAPAR REF 



1120, 1130, 234, 235, 244, 245, 254, 255 



Oem REF 



1273069C1, 1275229C1 



Filter - Oil (Spin On Type) 



Filter -Oil 



580 F, 580 G 


^(§ 


Oem REF 
K200037 


MAPAR REF 



^fc 


7110, 7120, 7130, 7140, 9110, 9130 


MAPAR REF 


Oem REF 
A77537 



Filter -Oil 



Filter - Oil (Spin On Type) 



5130, 5140, 5150, 5230, 5240, 5250, MX 100 C 
MX 110, MX 120, MX 135, MX 150, MX 170, MX 
80 C, MX 90 C, MXM 120, MXM 130,MXM 140 



Oem REF 



J908615 



pjenGia 



MAPAR REF 



* * 




533, 633, 644, 733, 740, 743, 743 XL, 744,745 S 
745 XL, 840, 844, 844 S, 844 XL, 845, 845 XL,933 






-uospjetiou 




MAPAR REF 


Oem REF 
3059134R91, 3136459R91 



Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 
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41 



WHEEL RIM 



C13 



Wheel Rim - Rear 12"x28" (6 Loops) 



MAPAR REF 



Oem REF 



Tractor Make/ Mo del 



Wheel Rim - Rear 9" x 28" (6 Loops) 



MAPAR REF 



Oem REF 



Tractor Make/Model 



Wheel Rim - Rear ll"x28" (6 Loops) 



MAPAR REF 



Oem REF 



Tractor Make/Model 



MAPAR REF 



Oem REF 



Tractor Make/Model 



CVM50006 



CMF50003 






354, 374, 384, 444, B250, B275, B414, BD276,BD434 



MAPAR REF 




CMF50016 


Oem REF 






Tractor Make/Model 












374, 384, 444, BD434 





Wheel Rim - Rear ll"x36" (8 Loops) 



CMF50005 



784, 785, 785 XL, 884, 885,885 XL 



Wheel Rim - Rear 10"x28" (6 Loops) 




444, B275, B414 



Wheel Rim - Front 450 x 16" (600x16" Tyre) 




MAPAR REF 



Oem REF 



Tractor Make/Model 



584, 585, 585 XL, 674,684, 685, 685 XL, B250, B275, B414 
BD276, BD3434,BD434 









Wheel Rim - Front 550 x 16" (750x16" Tyre) 




MAPAR REF 



Oem REF 



Tractor Make/Model 



238, 248, 258, 268, 288, 3210, 3220, 3230,374, 384, 385, 395 

395 XL, 4210, 4220, 4230,4240, 444, 474, 475, 484, 485, 485 XL 

495,495 XL, 574, 584, 585, 585 XL, 595, 595 XL, 674,684, 685 685 

XL, 695, 695 XL, 784, 785, 785 XL,795, 884, 885, 885 XL, 895, 895 

XL, CX 100, CX 70,CX 80, CX 90 




42 



EXHAUST 






43 



EXHAUST 



C14 



Silencer- Vertical 



354, 374, 384, 444, B275, B414, BD276, BD3434,BD434 




Oem REF 
3109792R92 



MAPAR REF 



Silencer- Vertical 



454, 474, 475, 574, 674 




Oem REF 



529365R91, 529372R1, 529372R91 



MAPAR REF 
MCS90022 



Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 



44 



EXHAUST MANIFOLD 



C14 




Case/IH:580F, 580G 


^ 


Oem REF 
K952969 


MAPAR REF 
MCS40065 



EXHAUST MANIFOLD 



Case/I H :580 F, 580 G 












•SSfes 








^aw 


9^ 


Oem REF 




MAPAR REF 




K906744 




MCS40067 





EXHAUST MANIFOLD (Null) 



Case/IH :2276, 276, 3434, 354, 374, 384, 434 
444,B275, B414 




Oem REF 
3072544R1, 704613R1, 704614R21 


MAPAR REF 
MCS40077 




Case/IH :553, 644, 654, 724, 744, 824, 844, 844S 



Oem REF 
3058003R12 




MAPAR REF 
MCS40049 



EXHAUST MANIFOLD (BD144/154) 



EXHAUST MANIFOLD 



Case/IH :2276, 276, 3434, 354, 374, 384,434 
444,B275, B414 



Oem REF 



3042719R11 




MAPAR REF 



MCS40064 



Case/IH :553, 654, 724, 824 




Oem REF 
3059921R1 


MAPAR REF 
MCS40045 



Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 



45 



GRILLE 




rille-Font 



Case/IH:238, 248, 258, 384, 385, 484, 485 
485XL,584, 585, 585XL, 685XL, 785XL, 885XL 



Oem REF 
3121652R1 





MAPAR REF 




Grille-Fon 




Case IH:374, 444, 454, 474, 574, 674 


j^^^S '^^^^ ■W^B 




HBSb IJHHj k 






Oem REF 
537496R1 


MAPAR REF 





Case/IH: 684, 784, 884, 685, 785, 885 










^^^^^W 


Oem REF 


MAPAR REF 


3121668R1 





Case IH:238, 248, 384, 385, 484, 485, 485 XL, 585 

XL,684, 685, 685 XL, 784, 785, 785 XL, 85 Hydro, 

884,885, 885 XL 



Oem REF 
3121663R1 




MAPAR REF 



Parts numbers are quoted for REFerences purposes only. Our parts and accessories are not original. 
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FENDERS 



Case IH 
B250, B275, B414, B434 



MAPAR REF 



OEM REF 
081547R97, 1081548R99 



Case IH 
584, 585, 684, 685, 884, 885,584, 684, 784, 884, Hydro 84 



MAPAR REF 



OEM REF 
3123648R2,3123649R2 




Case IH 
Super H, Super M, Super MTA, 300, 350, 400, 450 



MAPAR REF 



OEM REF 
51500DB 



Case IH 
584, 585, 595, 684, 685, 695, 784, 884, 885, 895 



MAPAR REF 



OEM REF 
538641R4 



Fender RH-LH 

Br ^| 

\ R L 


BP^ 
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FENDERS 



Case IH 
544, 656, 706, 756, 806, 826, 856, 1026, 1206, 1256, 1456 



MAPAR REF 



OEM REF 
399328R2,399329R2 



Fender RH-LH 





Case IH 
666, 686, 766, 966, 1066, 1466, 1468, 1566, 1568, Hydro 70, Hydro 86,Hydro 100 



MAPAR REF 



OEM REF 
533187R1,533188R1 



Fender RH-LH 




Case IH 
C, Super C, 200, 230 



MAPAR REF 



OEM REF 
351248R91 



Fender 




Case IH 
WD, WD45 



MAPAR REF 



OEM REF 
70224934,70224935 



Fender RH-LH 
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PTOSHILD 



Case IH 
706, 756, 766, 786, 806, 826, 856, 886, 966, 986, 1026, 1066, 1086, 1206, 1256 1456 
1466, 1566, 2856, 3088, 3288, 3388, 3488, 3688, 5088, 5288, 5488, 6388,Hydro 100 

Hydro 186 



MAPAR REF 



OEM REF 
1264503C1,1264520C1,536212R2 



Case IH 
Super M, Super MTA, 300, 330, 350, 400, 450, 460, 560 



MAPAR REF 



OEM REF 
360181R91,364712R21 



Case IH 
A, B, C, Super A, Super C, 100, 130, 140, 200, 230 



MAPAR REF 



OEM REF 
55398DA 



Case IH 
M, MD, Super M, Super MTA 



MAPAR REF 



OEM REF 
66424DBX 
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PTOSHILD 



Case IH 
H, HV, Super H, Super HV 



MAPAR REF 



OEM REF 
66387DAXA 



Case IH 
2504, 2606, 330, 340, 460, 504, 560, 606, 660 



MAPAR REF 



OEM REF 
364712R21 



Case IH 
A, B, C, Super A, Super C, 100, 130, 140, 200, 230 



MAPAR REF 



OEM REF 
55403DA 



Case IH 
395, 395, 454, 484, 485, 495, 584, 585, 595, 684, 685, 695, 784, 884, 885, 895, 2400A 

Hydro 84 



MAPAR REF 



OEM REF 
401734R1 
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OTHERS 



Case IH 
1680, 1688, 2188, 2377, 2388, 2577, 2588 



MAPAR REF 



OEM REF 
1317437C1 




Case IH 
1680, 1688, 2188, 2377, 2388, 2577, 2588 



MAPAR REF 



OEM REF 
1317439C2 



Case IH 

1680, 1682, 1688, 2188, 2388 (1318584C2) 

1640, 1644, 1660, 1666, 1670, 1680, 1682, 1688, 2144, 2166, 2344, 2366 (1318585C2) 



MAPAR REF 



OEM REF 
1318584C2,1318585C3 



Case IH 

IH A, B, C, H, M, MD, Super A, Super C, Super H, Super M, Super MTA, W6, Super W6 

100, 130, 140, 200, 230, 240, 300, 330, 350, 400, 450, 504, 544, 606, 2504, 2544, 2606 



MAPAR REF 



OEM REF 
51484DX 
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OTHERS 




Case/IH:523, 553, 624, 654, 724, 824 


^ 


Oem REF 
3131011R11 


MAPAR REF 
MCS50017 




yff^H- 


Case/IH:523, 553, 624, 654, 724, 824 


MAPAR REF 
MCS50023 


Oem REF 
3131010R11 




Gas Strut - Overall Length 245mm, Pressure 150(N) 



Case/IH:433, 533, 633, 733, 743, 743 XL, 745, 745 
S,745 XL, 833, 844 S, 845, 845 XL 



Oem REF 



1284622C1, 3399042R1 




^ 

T 



£L 



— 



MAPAR REF 







Gas Strut - Overall Length 550mm, Pressure 180(N) 



Case/IH:1055 XL, 1056 XL, 1255 XL, 1455 XL, 485 

XL, 585 XL, 685 XL, 695 XL,743 XL, 745 XL, 785 XL 

795 XL, 844 XL, 845 XL, 856, 856 XL,885 XL, 895 

XL, 955 XL, 956 XL, 995 XL 



MAPAR REF 




Oem REF 



3234163R1 




as Strut - Overall Length 475mm, Pressure 150 



Case/IH:5120, 5130, 5140 



Oem REF 



1971235C1, 1971235C2 




L * mrfi / mji 



MAPAR REF 




as Strut - Overall Length 280mm, Pressure 520( 



MAPAR REF 




Case/IH:354, 374, 384, 385, 454, 474, 475 

484,485, 485 XL, 574, 584, 585, 585 XL, 674 

684,685, 685 XL, 784, 785, 785 XL, 884, 885, 885 

XL 



Oem REF 
3118430R1 




- Overall Length 285mm, Pressure 380(N) 




Case/IH:384, 385, 484, 485, 485 XL, 584, 585, 585 

XL,684, 685, 685 XL, 784, 785, 785 XL, 884, 

885,885 XL 



Oem REF 
3123040R1 



^^ 



a 



I > in J *i. : 



MAPAR REF 




as Strut - Overall Length 400mm, Pressure 150(N 





cc 



MAPAR REF 



Case/IH:1046, 1055, 1055 XL, 1246, 1255, 1255 

XL, 1455, 1455 XL,644, 743, 743 XL, 744, 745, 745 

S, 745 XL, 844,844 S, 844 XL, 845, 845 XL, 946 

955, 955 XL 



Oem REF 



3232760R2, 3232760R3 
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OTHERS 




Case/IH:1046, 1055, 1055 XL, 1246, 644, 744 
844, 844 XL,946, 955, 955 XL 


~jt X 




S^J -1 \ ■ b* 






Oem REF 
3221572R1 


MAPAR REF 




Gas Strut - Overall Length 500mm, Pressure 200(N) 






Case/IH:1055, 1055 XL, 743, 743 XL, 745, 745 S 


-<~B — -H — — n-oa 


745 XL, 844 S,845, 845 XL, 955, 955 XL 






!- l ■ "* /■* 
















MAPAR REF 


Oem REF 
3225465R1 




Gas Strut - Overall Length 275mm, Pressure 350(N) 




Case/IH:1055 XL, 1056 XL, 1255 XL, 1455 XL, 485 

XL, 585 XL, 685 XL, 695 XL,743 XL, 745 XL, 785 XL 

795 XL, 844 XL, 845 XL, 856, 856 XL,885 XL, 895 

XL, 955 XL, 956 XL, 995 XL 



Oem REF 



3232937R1 



H9E 



Ed 



]=©- 



MAPAR REF 




Starter Motor 2.5kw/12V (MT71AA) 






. Mj 




Case/I H:JX 1060, JX 1070, JX 1075, JX 55, JX 60, JX 
65, JX 70 


A 


^% .i 








% I 






MAPAR REF 


Oem REF 
1930581 





witch - Ignition/Heat/Start (Low Cost Alternative 




Case/IH:AVJ 55, AVJ 60, AVJ 70, JX 60, JX 65, JX 
70, JX 75, JX 80,JX 85, JX 90, JX 95 


^iiHK 


Oem REF 

4176086, 4232051, 5118152, 5140702 
5141702, 5155859, 5161845 


MAPAR REF 



Km ' 




MAPAR REF 



Case/IH:3210, 3220, 3230, 385, 395, 395 XL, 

4210, 4220,4230, 4240, 454, 474, 475, 484, 485 

485 XL,495, 495 XL, 574, 580, 580 F, 580 G, 584 

585,585 XL, 595, 595 XL, 674, 684, 685, 685 XL 

695,695 XL, 784, 785, 785 XL, 795, 884, 885, 885 

XL,895, 895 XL 



Oem REF 



3119716R91, 3127632R91 




Switch-Ignition Glow Sta 





ITCH-HEADLAMP 




Case/IH:1046, 1246, 323, 353, 383, 423, 433 

453,533, 633, 644, 654, 724, 733, 743, 743 

XL,744, 745 S, 824, 833, 844, 844 XL, 845, 845 

XL,946 



Oem REF 



3057998R93 







MAPAR REF 



W 




MAPAR REF 



Case/I 1-1:484, 584, 684, 784, 884 



Oem REF 



3121404R1 
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OTHERS 





Case/IH:354, 374, 444, B275, B414, BD276 
BD3434, BD434 



Oem REF 



3107344R91 



W 






MAPAR REF 



MAPAR REF 



Case/I H:AVJ 55, AVJ 60, AVJ 70, VJ 60, VJ 70, VJ 
80 



Oem REF 



5132021 




Case/IH:485, 485 XL, 585, 585 XL, 685, 685 XL 
785, 785 XL885, 885 XL 



Oem REF 



1502379C1 




SWITCH-WATER TEMPERATURE 





MAPAR REF 



M 


Case/IH:3210, 3220, 3230, 385, 395, 395 XL 4210, 

4220,4230, 4240, 484, 485, 485 XL, 495, 584 

585,585 XL, 595, 595 XL, 684, 685, 685 XL, 695 

695 XL,784, 785, 785 XL, 795, 84 Hydro, 884, 885 

885 XL,895, 895 XL 


MAPAR REF 


Oem REF 
3073787R1, 3127956R1 




ITCH-TEMPERATURE 





ITCH-OIL PRESSUR 




Case/IH:644-654 


P 


Oem REF 
3057575R 


MAPAR REF 





■ \ 


Case/I H:580F, 580 G 


^ 






jp 


f 




MAPAR REF 




Oem REF 
K311686, K903851 




IL PRESSURE 





OIL PRESSUR 




Case/IH:AVJ 55, AVJ 60, AVJ 70, JX 100 U, JX 1060 

JX 1070, JX 1075, JX 1095JX 55, JX 60, JX 65, JX 

70, JX 75, JX 80, JX 85, JX 90,JX 95, VJ 60, VJ 70, VJ 

80 


■^jfe- : v-JB^^Bf 


Oem REF 

12326780, 4998770, 4998771 
5107603, 5160694, 5166458, 82036587 


MAPAR REF 



c 



fcx 



MAPAR REF 



Case/IH:1046, 1055, 1055 XL, 1056, 1246, 1255, 1255 XL, 
1455,1455 XL, 238, 248, 258, 268, 288, 3210, 3220,323, 
3230, 353, 383, 385, 395, 395 XL, 4210,4220, 423, 4230, 
4240, 433, 440, 453, 454,474, 475, 484, 485, 485 XL, 
495, 495 XL, 523,533, 540, 553, 574, 584, 585, 585 XL, 
95,595 XL, 624, 633, 640, 644, 654, 674, 684,685, 685 
XL, 695, 695 XL, 724, 733, 740, 743,743 XL, 744, 745, 745 
XL, 784, 785, 785 XL, 795,824, 833, 84 Hydro, 840, 844, 
844 XL, 845, 845 XL,85 Hydro, 856, 856 XL, 884, 885, 885 
XL, 895, 895 XL,946, 955, 955 XL, 956, 956 XL, 995 XL 



Oem REF 

3055238R92, 3129031R91, 3132673R2 
91450C1 
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OTHERS 





Case/IH:1046, 1055, 1055 XL, 1056, 1246, 1255, 1255 XL 
1455,1455 XL, 238, 248, 258, 268, 288, 3210, 3220,323 
3230, 353, 383, 385, 395, 395 XL, 4210,4220, 423, 4230 
4240, 433, 440, 453, 454,474, 475, 484, 485, 485 XL, 495 
95 XL, 523,533, 540, 553, 574, 584, 585, 585 XL, 595,595 
XL, 624, 633, 640, 644, 654, 674, 684,685, 685 XL, 695 
695 XL, 724, 733, 740, 743,743 XL, 744, 745, 745 XL, 784 

785, 785 XL, 795,824, 833, 84 Hydro, 840, 844, 844 XL 

845, 845 XL,85 Hydro, 856, 856 XL, 884, 885, 885 XL, 895 

895 XL,946, 955, 955 XL, 956, 956 XL, 995 XL 


$h 


Oem REF 

3055238R92, 3129031R91, 3132673R2 
91450C1 


MAPAR REF 




MAPAR REF 



Oem REF 
3401400R1 





Case/IH:1055, 1055 XL, 1056, 1255, 1255 XL 1455 

1455 XL, 323,353, 423, 433, 440, 533, 540, 553 

633,640, 644, 654, 724, 733, 740, 743, 743 

XL,744, 745, 745 XL, 824, 833, 840, 844, 844 S,844 

XL, 845, 845 XL, 856, 856 XL, 940, 955, 955 

XL,956, 956 XL 


® 


Oem REF 
3057154R91 


MAPAR REF 
MCS90125 




MAPAR REF 
MCS90124 



Case/IH:238, 354, 374, 384, 444 



Oem REF 
3112601R1 



Case/IH:354, 374, 384, 444, B250, B275, B414 
BD3434 



Oem REF 
704436R1 





MAPAR REF 



MAPAR REF 
MCS40949 



Case/IH:1046, 1246, 553, 644, 654, 724, 743, 743 
XL,744 745, 745 XL, 824, 946 



Oem REF 
3055133R1 




Flange - Water pump Pulle 





HUB-FRONT WHEEL 







Case/I 1-1:354, 374, 384, 444, B250, B275, B414 
BD276,BD3434, BD434 


MAPAR REF 


Oem REF 
703825R11, 703826R11 



«$ 


Case/IH:1046, 1246, 433, 440, 533, 540 

553, 633,640, 654, 724, 733, 740, 743, 745 

824,833, 840, 856XL, 946 


MAPAR REF 
MCS50024 


Oem REF 
3131012R21, 3131012R31 
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OTHERS 





Case/IH:553, 654, 724, 824, 844S 


# 


Oem REF 
3055301R91 


MAPAR REF 
MCS40024 



Case/IH:485, 485 XL, 495, 495 XL, 585, 585 XL 
595, 595 XL,685, 685 XL, 695, 695 XL, 785, 785 XL 
795, 795 XL,885, 885 XL, 895, 895 XL, 995, 995 XL 


• 


Oem REF 
1500494C91 


MAPAR REF 




Case/IH:1055, 1055 XL, 1056, 1255, 1255 XL 1455, 

1455 XL, 238,248, 258, 268, 3588, 3788, 384, 385 

433,484, 485, 485 XL, 533, 584, 585, 585 XL 

633,644, 684, 685, 685 XL, 733, 743, 743 XL 

744,745 S, 784, 785, 785 XL, 833, 844, 844 S, 844 

XL,85 Hydro, 884, 885, 885 XL, 955, 955 XL, 956 

956 XL 


ri 


■ 


Oem REF 
120397C1 


MAPAR REF 
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